Ignacy Wozniakowski 


Doktor Medycyny i Chirurgii, 


urodzony w r. 1811, zmarł w dniu 8 Grudnia 1875 roku, opatrzony 
PE 


SS. Sakramentami, w majatku swoim Polikarcice, w Królestwie Polskiem. 


Wyprowadzenie zwłok do kościoła parafialnego w Koniuszy odbędzie się w piątek dnia 10 b. m. 
o godzinie 2 po południu, pogrzeb zaś w dniu następnym t. j. w Sobotę. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


